Albrecht: 


Kommunikationstechnik aus Norddeutschland 


10 m AM-FM-SSB Amateurfunkgeräte 
SS-497 Feststation 
SS-201 Handfunkgerät 
SS-485 Mobilgerät 


Die neuen AM-FM-SSB-Geräte von Albrecht dürfen von 
lizensierten Funkamateuren im 10m-Bereich benutzt 
werden und sind somit als Amateurfunkgeräte frei 
verkäuflich. 


Frequenzbereich 25.165 MHz bis 29.655 MHz in 10 Bändern 
Kanalabstand 10 kHz mit +5 kHz Offset, 400 Kanäle 
Betriebsarten AM, FM , USB, LSB 

Kanal- und Frequenzanzeige 

Clarifier zur Frequenzfeineinstellung 

5 Memory-Kanäle 

Scan und Memory-Scan jeweils innerhalb eines Bandes 
Zweikanalüberwachung DW jeweils innerhalb eines Bandes 
Regler für RF-Gain und MIC Gain 

Störunterdrückung (NB) bei Feststation und Mobilstation 
PA-Durchsageverstärker beim Mobilgerät 
Drehspulinstrumente für S-Power, SWR und MOD bei Feststation 
Zusammen mit dem Albrecht-Mobilset wird das Handgerät 
zu einem der weltweit kleinsten 10 m SSB-Geräte 


Hohe Sendeleistungen: 
Feststation Handgerät Mobilgerät 


AM / FM 4 Watt 4 Watt 4 Watt 
SSB 12 Watt 6 Watt 12 Watt 


